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保記 書 別添付 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとラ 
ございまず。 

• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

• ご使用前に「安全上のご注意」 （4 〜已ページ）を必ずお読みください。 
♦保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書と 
とちに大切に保管してください。 
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※このサービスは 
WEB 限をのサービスです。 



携帯 


PC 


特典 1 家電情報をまとめて管理登録 ……購入年月日や製造ま号などを My 家電 U ストにイ呆巧できます。 

特巧 2 製品情報をスムーズに入手 . Q&A など製品に関する情報を見ることびできます。 

if 寺巧 3 エンジョイポイントびたまる ……たまったポイントでプレゼントに応募できます。 


パナソニックの会員サイト 「CLUB Panasonic! で 「ご愛用者登録 J をしてください 
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r メガキヤツチヤ ー j と 

rnanoe (ナノイ ー ）J で、 

5るおいの友る、 

キレイな空気をつくりまず。 

■センサーび空気のミちれを見分け、フ□ントパネルを大さ<開いて強力吸引する 
「メガキヤッチヤー」 

■ひとセンサーで先回り運転し、お部屋にミちれび広びるのを防いでスピード集じん 
■ rnanoe (ナノイー）」技術を搭載、さらにアシストイオンを放出 

獄を脈て運転 

試験条件：巨畳の試験室で24時間、空気清浄運転時。在室] 2時間、不在己時間、おやすみ7時間とし、 

タバコを己本喫煙、在室12時間中ひとの動をを30回検知した場合。 

《 F - VX 白80》風量自動モード ] 己 3.0 Wh 、 エコナビ運転 74.6 Wh 
《 F - VX 曰 70：) 風量自動モード ] 已巨.巨 Wh 、 エコナビ運転70.已 Wh 
設置環境、使巧状況により効果は異なりまず。 


■ rnanoe (ナノイ ー )」について 

rnanoe (ナノイー）」とは、最先端のナノテクノ□ジーから生まれた、 
水に包まれた微粒子イオンです。 

rnanoe (ナノイー）」技術で、除菌アレル物質（花粉） 

抑制 x ‘ 2 、 カビ菌抑制 x ’ 3 、 付着臭脱臭^ 4 。さらにうるおい美肌空間へ。 




• • 

nanoe 

ナノィー 


★ ]0 W の密閉空間での試験による240分後の効果であり、実使巧空間での効果ではありません。 

脱臭効果は、周囲環境（温度■湿度)、運転時間、臭気•繊維の種類によって異なります。 

■ アシストイオンについて 

放出したアシストイオンにより菌やカビ菌び帯電することでナノイーを誘引します。 


♦実際の効果は、お部屋の状況やご使用方法によって異なりまず。 

• 本製品は医療機器ではありません。 

V ノ 


《 ] <浮遊菌> 

♦試験機関：（財）化里環境科学センター 

♦試験方法：10 m 3 密閉空間内で直接愿露し捕集した菌数を測定 
♦除菌の方法：ナノイーを放出 
♦対象：浮遊した菌 

♦試験結果： 240分で99〇/〇政上抑制化生発21 _□ 142号 
<付着菌> 

♦試験機関：（財）北里環境科学センター 

♦試験方法：1 m 3 密閉容器内の巧に染み込んだ茜数を測定 

♦除菌の方法：ナノイーを放出 

♦対象：標準巧に染み付レた茜 

♦試験結果： 24時間で99.9〇/〇しん L 抑制 ：] ヒ生発20_01己4_2号 
試験はそれぞれ]種類のみの菌で実施 

《2 ♦試験機関：パナソニック電工解析センター（株） 

♦試験方法： 4日 L の試験容器内で直接曝露し EUSA 法で測定 
参抑制の方法：ナノイーを放出 
♦対象：花粉（スギ） 

♦試験結果：12日分で99〇/〇政上抑制 E 02-080303 IN -03 


》3参試験依頼先：（財）曰本食品分析センター 

参試験方法：6畳の実験室においてカビ菌数の変化を測定 
•抑制の方法：ナノイーを放出 
♦対象：浮遊したカビ菌 

♦試験結果：巨0分で日日％切上抑制第20己061已41-001 

《4 ♦試験機関：パナソニック電工解析センター（株） 

♦試験方法： 2己 0 L の試験容器内で已段階臭気強度表示法による検罰 
参脱臭の方法：ナノイーを放出 
♦対象：付着したタバコ臭 

参試験結果： 30分で臭気強度].9に低減 E 02-09031 3 MH -01 
臭気強度び1下びるとは、90%の低減を意味します（臭気強度 
1ランクは「やっと感知でさる非常に弱いニオイ」のレベルです） 
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■ ひとセンサーについて 

ひとやぺットの動さを検知して、風量 
を自動制御します。八ウスダストの舞 
い上びりを予測して、室内の空気びミち 
れる前に運転を開始する機能です。 

( r 風量自動」「おまかせ」「エコナビ」のとを） 

(ぺットはすべて検巧でをるわけではありません） 

■検知イメージ（本体の前方を検知します） 


し部屋を体にただよ5 J 

ニオイ•けむりに 


ニオイ. 
けむり気流 



L _ 床上にただよラ I 

花粉•ダニなどの 

(死びい•フン） 

八ウスダストに 


八ウスダスト気巧 



■「メガキャッチャー」について 

空気のちれをセンサー （P.] 日）で感 
知し、空気のミちれの種類や程度に応じ 
てフ□ントパネルを大をく開いて、最 
適な気流で吸弓Iを行ラ機能です。 

(P. 17気流の種類） 


■ 「おやすみ自動運転」について 

照度センサーで、お部屋の明るさを感知 
し、操作パネルのランプや前面サインの 
明るさと風量を自動的に調整する機能で 
す。 （P.1 日） 


各部の名前 


前面 


ひとセンサー/ 
ひと欄サイン 



フ□ント 
パネル 


吸気 □ (前面） 
八ウスダストセンサー 


背面 


吹出 □ 

(fnanoe (ナノイ ー )」吹出口） 


ルーバー 


タンク 


水位窓 



フ□-卜（内部)^ 


加湿フィルターセット 
防カビ ユニッ ト(内部） 


確認•準備 


VXG80 
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まを上のご注意 ( 必ずお守りください^ 


人への危;害、財産の損害を防止ずるため、必ずお守りいただくことを説明していまず。 

■誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明していまず。 


「死 t や重傷を負ラ恐れび 
/: \ s ' a ある内容」でず。 

A 「軽傷を負ラことや、財産の 

/ f \ B 損害び発生ずる恐れびある 

■お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。（次は図記号の例でず） 

してはいけない内容でず。 

実行しなければな日ない内容でず。 



化 


义災や感電など 
を防ぐために 



厄 



■ 持ち運び時や収納時に電源コードを 
引っ張5ない 

(コードびショートや断線して火災や 
感電の原因） 

■ 電源プラグは、 

めれた手で巧さ 
差ししない 

(電源プラグや手に 
付いた水で感電の原因） 

■ 電源コードや電源プラグを破損ずる 
よラなことはしない 
•傷つける、加工ずる、無理に巧げる、 
引っ張る、重いをのを載せるなど 
(感電•ショート•火災の原因） 

修理は、販売店にご相談ください。 

■ コンセントや配線器具の定格を超える 
使い方や交流1 OOVL ソがで使わない 

(たこ足配線などで定格を超えると、 
発熱による火災の原因） 



■ 電源プラグのホコリ等は、定期的に 
取る 

(ホコ U びたまると、湿気などで絶縁 
不良による火災の原因） 

•電源プラグを抜さ、乾いた巧でふく。 
•長期間使わないとさは、電源プラグ 
を抜く。 

■ お手入れ時は、電源プラグを巧く 

(不意に作動して、感電やけびの原因） 


0 


■ か巧の手の届<所で 
使わない 

(感電やけびの原因） 


■ 塩素系、酸性の 
洗剤は使わない 

(洗剤から有毒ガスび発生し、 
害ず原因） 


JU 


健康を 


⑩ 


■ 吸気□やの出□、ずき間に指や 
金属物などの異物を入れない 

(内部に触れると、感電やけびの原因） 


■ 分解や修理、改造をしない 

(発火や異常作動による、火災や感電 
の原因） 

修理は、販売店にご相談ください。 


© ■ 電源プラグは、根元まで差し込む 

(差し込みび不完全な場合、感電や 
発熱による火災の原因） 

•傷んだ電源プラグや、ゆるんだ 
コンセントは使わない。 



■ 本体は、水につけたり 
水をかけたりしない 

(ショートによる火災や、 
感電の原因） 
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こんな場所には、置かない 

♦不安定な場所 

(転倒すると、水びこぼれて火災や感電の原因） 
♦お室など、高温•多湿•水のかかる場所 
(漏電による、火災や感電の原因） 
♦キッチンなど、油分び浮遊ずる場所 
(ひび割れによるけびの原因） 

• 油や可燃性ガスなどを使用したり、漏れる 
恐れのある場所 

(弓 I 乂や本体への吸引による、発乂や発煙の原因） 
♦動植物に、直接風び当たる場所 
(風による乾燥の原因） 


0 

0 

〇 


可燃物や、义①ついたタバコ 
近づけない 

(引火による火災の原因） 


線香などを 


G 
0 

0 

使用上のお願い 



ベンジンやシンナーでふいたり、 

殺虫剤をかけたりしない 

(ひび割れによるけび、ショートによる感電、 
引火による乂災の原因） 

煙が出るタイプの殺を剤を使ラとさは、運面しない 

(蓄積した薬剤成分び、吹出□から放出され、 

十分に換気してから運 

転してください。 

上に柔つたり、寄りかかったりしない 

(けびや破損などの原因） 


〇 

〇 

〇 


本体を倒さない 

(水びこぼれて火災や感電の原因） 

穴があいたり、破損したタンクは使用しない 

(水びこぼれて家財などをめらず原因） 

移動ずるとさは 

♦運転を止め、タンクを取0 
外してトレーの水を捨てる 
(水びこぼれて家財などを 
めらず原因） 

♦ 左ちの取っ手を持つ 

(ルーバーやフ□ントパネルを 
持つと、落下によるけびの原因） 

電源プラグは、プラグ部を持って巧く 

(破損し、感電やショート、火災の原因） 

燃焼器具と一緒に使うときは、換気ずる 

(一酸化炭素中毒の原因） 

• 本機を運転しても、換気をすることはでをません。 

タンクの水や本体内部は、常に清潔にずる 

♦タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ換える 
♦本体内部は、定期的にお手入れする 
(巧れや水あかでカビや雑菌び繁殖すると、 

悪臭、および体質によりまれに、健康を害す原因） 
体調に異常びあったときは、医師にご相談ください。 


■こんな場所には、置かない 

♦直射日光やエアコンの風/熱び当たる場所 
(変形や変質、変色、誤動作の原因） 

• 窓際など湿度センサー付近をふさぐ場所 
(湿度センサーび正し < 働かない原因） 

♦テレビやラジオの近く 
(映像の乱れや雑音の原因） 

一] m じ(上離して置く。また、これらの機器と 
一緒のコンセントに電源プラグを差し込むと、 
映像の乱れや雑音び発生ずることびあ0まず。 
その場合は別のコンセントに電源プラグを差 
し込んでください。 


■本体の上に、物を載せない 

(誤動作や故障の原因） 

♦と< に、磁石や金属物は載せない 

(転倒を検知ずる内蔵磁石び働さ、点検ランプび 
点灯し、操作びでさなくなる原因） 

■ま結の恐れがあるときは、タンクとトレーの水を捨てる 

(水び凍結した状態で運転ずると、故障の原因） 
■長時間、同じ場所で使ラときは 

同じ場所で使い続けると、本体周辺の壁や床び巧れ 
ることびありまず。本体のお手入れ時に設置場所を 
移動ずることをおずずめしまず。 


こんな場所な5 
効果的！ 

■巧粉などの八ウスダスト巧策には巧置き 

花粉やホコ U などは床近くに舞い落ちや 
ずいため、本体をお部屋の平らな床に設 
置することをおずずめしまず。 



■お部屋の空気を効率よく循環させるために 

吸気□や吹出□をふさびないよう、本体の左ちと上ちを壁や家具、 
カーテンなどから約 30 cm じ(上離して設置してください。後方 
の壁からは、約 ] cm 上離せば効率よくご使用いただけます。 


確認•準備 


VXG80 
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準備ずる 


設置の前に 


フイルターを 取り付ける 


1 使用開始曰を 
記入する 



? r1 

y：tf 


集じんフイ J レターの交換時期 
♦ 10年に1回程度 


\ 

交換用集じんフィルター 

品 蚕 F - ZXGP 80 


使用開始曰 年 月 

曰 


脱臭フィルターの交換時期 
• ニオイがとれにくくなったとさ (1 日年に1回程度） 

交換用脱臭フィルター 

品 蚕 F - ZXFD 70 


使用開始曰 年 月 

曰 



加湿フィルターの交換時期 
•約120か月り日8時間運転の場合) 


[ 交換用加湿フィルター I 

品き FE - ZGV 08 

(使用開始曰 年月日） 

力□湿フィルター交換の目を 
し約12日か月（1曰別き間運転の場合リ 

\_ J 


广お願ぃ） 

•設置の前に必ず P .4 〜日を参照 
してください。 


2 脱臭フイルターを 

ポリ袋か5取り出す 

①フ□ントパネルを外す。 



⑨ ストッパーを上げ、 

フイルター (2 種類）をかす。 

ストッパー 



両手で 
手前に 
引< 


フイルター 


脱臭フィルター 
(黒いネットで 
包まれていまず） 


③ 脱臭フィルターをポリ袋か 5 
取り出す。 



《脱臭フィルターの黒いネットは、 
外さないでください。 


3 フィルターに種類) 
とフ□ントパネルを 
取り付ける 


① 脱臭フィルターを取り付ける。 

(裏表、上下はありません） 



脱臭 
フイルター 


③集 じんフィルターを取り付ける。 

(裏表、上下びあ0まず） 


ラベル 



集じん 
フイ J レタ 


黒い面(おちて面)を手前に、 
ラベルを上にして 
本体の凹部に入れる 


本体の凹部 
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タンクに水を入れる 電源を入れる 


③ ストッパーを下げ、 
フイルターを 止める。 



④フ□ントパネルを取り付ける。 



《必ずフロントパネルを取り 
付けて使用してください。 


4 タンクを取0出し、 
水を入れ、本体に戻す 

(空気清を運転時は、 

必要あ0ません） 


① フックを巧してタンクを取り出し、 
キャップを外す。 



戻すときは、上下ひっくり返ず 



電源プラグを 
差し込む 

(差し込む前に、 

電源プラグや手に 
付いた水はふく） 



♦電源プラグ差し込み時は、ニオ 
イセンサーびこのとさの清ミき度 
を基準とずるため、室内の空気 
びされいなとさ（タノ（コの煙び 
ないとさなど）に差し込むこと 
をおすすめします。 

(ニオイセンサーの基準は室内の清ミ争 
度に応じて自動的に更新します） 


⑨ 水を入れる。 



満水の 

目ま厂 


タンクスタンドで、タンク 
を立てることびでさまず。 
(タンクスタンドは回転します。） 

③ キャップをしっかり締める。 
•タンクは倒れないよラ、 

しっかり持つ。 

④ タンクを本体に戻す。 


巧ず ( PUSH ) の 
下側を「カチッ」 
と音びずるまで 
押し込む 



♦ ( 運転切/入7 を巧ずと、約已秒間、 
ク U -ンサイン （ P .8) び青や就こ 
点滅しまず。 


I 必ず、水道水（飲用）を使ラ！ 

(一般に塩素処理されており、雑菌び 
繁殖しに < いため） 

♦次のよラな水は、使わない。 

- 40で政上の温水や化学薬品、芳香 
剤、ア□マオイル、洗剤を入れた 
水(変形や故障の原因） 

• ミき水器の水やアルカ U イオン水、 
ミネラルウォーター、井戸水(カビ 
や雑菌び、繁殖ずる原因） 


C ぉ願ぃつ 

♦やむを得ず井戸水(飲用）を使ラとさ 
は、トレーと加湿フィルターセット、 
防カビ ユニッ トのお手入れ回数を増 
やして < ださい。 

■タンク1杯分の連続運転可能時間 

♦ F - VXG 80''' 約4.別寺間 

♦ F - VXG 7 C >'' 約 4.1 時間 
(ターボ運転/室内の温度び20で、 
湿度び30%の場合） 


確 

認 

m 

倫 


VXG80 














































































使い方 


操作パネル 


F-VXG80 

湿度サイン 


照度センサー 


現在湿度の目勒％) 〇，照度センサ-; ■ 気流自動 



■ A ウスダスト 
■ ニオイ.けむり 


八ウスダスト発見サィン- 


気流 


チャイルド□ツク 
ボタン/ランプ 


気流ボタン 
/ランプ 


切タイマー 
ボタン/ランプ 


エコナビ 
ボタン/ランプ 


■ 風量自動 
■ 夕ーボ 

■中 

■静音 


風量 


風量; 


I おまかせ 
I 空気清を 
I 加湿空気清を 


加湿•空清 


加湿•空清 
ボタン/ランプ 


!タン 


給水ランプ 
点検ランプ 


■ /、ゥスダスト発見 
今 ナパー 



運転 

切/入ボタン 


/ランプ 


「nanoe (ナノイー)」ランプ 


■ F-VXG70 (F-VXG70 は湿度サイン部分び異なります。) 


湿度サイン 



こ前面ヴィン^ 


■空気の巧れ具合をお知5せ《クリーンサイン》 


センサーで空気のミちれを感知し、サインでお知らせ。 
センサーの感度は変えられます。 （ P .18 Q 8) 



(青）：されいなとさ 
(ホ•ル）：かしミちれているとを 
(ホ•大）：巧れているとさ 


■ひとの動さを検知《ひとセンサー》 （ P .3) 
ひとの動定を検巧し、サインでお知らせ。 
センサーの感度は変えられます。 （ P .] 日 Q 10) 


ひとセンサー検知部 



ひと検知サイン(検知ずると緑点な) 


■湿度の状態をお知らせ《湿度サイン》 
(F-VXG80) 

現在湿度の目安を]%単位でお知らせ。（緑点な) 
表示範囲は20%〜8已％でず。 


20%じ(下のとさ'' ' Ba び点な 
8已％じ(上のとさ'' '1351 び点な 
(表おのみで、湿度の設定はでさません） 


湿度サインは目安でず。ご家庭の湿度計の表お 
と異なることびありまず。 


(F-VXG70) 


體扣ぶ)_ 6 _(む迸 

I 


1•ソ下 

I 


現在湿 


撕目を 


湿度びない時 
(ホ点打） 


湿度び高い時 
(ホ点灯） 


適度な湿度の時(緑点好） 


■お部屋の明るさを感知《照度センサー》 

照度センサーでお部屋の明るさを感知し、 

操作パネ J レのランプや前面サインの明るさと風量 
を自動的に切り換えます。 

就寝時など、お部屋び暗<なると 
『おやずみ自動運転』を行いまず。 （ P .] 己） 

(風量を「夕ーボ」「中」 r 静音」に設定しているとき 
は、風量は切り換わりません） 


■八ウスダストの感知を点滅•点灯でお知らせ 
《八ウスダスト発見サイン》 

八ウスダスト発見サイン（ホ）とク U —ンヴイン（ホ) 
び同時に点滅し、フ□ントパネルび 開 さます。 
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運乾を始める 


運乾切/入 


2 


運輯モードを選ぶ 3つの「加湿•空清」モードか5選べまず。 


■ おまかせ 
■ 空気清浄 
■ 加湿空気肩を 

(ランプ点口） 




加湿•空焉， 


巧ずたびに 
切り換わりまず。 


おまかせ 




空気清を 




加湿空気清浄 


自動で運転したいとを 

♦巧れや湿度に応じて、きれいな空気や適度な湿度 
になるように自動運転。気流や風量は自動制御さ 
れます。（手動では切り換えでさません） 

♦水びないと、空気清ミき運転になりまず。 

• fnanoe (ナノイー)」は発生していまず。 


■電気代を節約したいとさ 


エコナビ 


空気をきれいにしたいとき‘^ 

♦水は必要ありません。 

• fnanoe (ナノイー)」は発生していまず。 

■お好みの気流-風量にしたいとさ 


気流•風重に 
ついては 
次のページで 

<ねし< 


気流 


風量 


■電気代を節約したいとさ 


エコナビ 


※タンクに水び入っている場合は、少量加湿し、 
タンクの水は減ります。加湿することび気になる場 
合は、タンク-トレーの水を捨ててください。 

加湿しながら空気をきれいにしたいとき 

♦水びないと、運転でさません。 

• fnanoe (ナノイー)」は発生していまず。 

■お好みの気流-風量にしたいとさ 


エコ ナビに 

ついては 
次のページで 

<わし< 


気流 


風量 


■電気代を節約したいとさ 


エコナビ 


3 


運転を止める 


運乾切/入 


I 給水ランプ が点滅 .点灯したとさ 

♦加湿を続けたいとさは、タンクに水を入れ ( P .7)、 
「運転切/入」を2回巧ず。（運転び再開ずる） 

♦ r おまかせ」モード時は、給水ランプを点なしたま 
まにしておくと、空気清ミき運転になりまず。 

I 点検ランプび点打したとさ （ P .21) 


I fnanoe (ナノイー)」の発生をお知らせ 
(fnanoe (ナノイー)」ランプ》 

♦ずべての運転時に点灯しまず。 

参 「nanoe (ナノイー)」を切ることびでさまず。 

• 運転中に 「エコナビ1 と I M 湿.空這 i を同時に 

約3秒巧ず。 

(fnanoe (ナノイー)」ランプ消灯） 

-再度発生させたいとさは、再度約3秒巧ず。 
(fnanoe (ナノイー)」ランプ点灯） 


使い方 


VXG80 
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使い方 気流.風量.エコナビを選ぶ 


気流を変える 


■ 気流自動 
■八ウスダスト 
■ ニオイ•けむ0 

(ランプ点灯) 


み 

巧すたびに 
切り換わりまず。 


巧れの種類に応じて、気流ををえたいとを 

♦それぞれの気流は、フロントパネルとルーバーの動さで作り出されまず。 
( P .17) 



自動で、「八ウスダスト」と「ニオイ•けむり」を 
切り換えたいとさ 

花粉などのアレル物質を除去したいとさ 

ニオイやタバコの煙を除去したいとさ 





風量を変える 


お巧みの風量で運面したいとを 


■ 風量自動 
■ 夕ーボ 

■中 

■ 静音 

(ランプ点打) 



巧すたびに 
切り換わりまず。 



自動で風量を切り換えたいとき 


すばや<加湿したいとさ 

すばやく花粉やホコ U を除去したいとさ 


静かに運転したいとさ 

(加湿や、花粉やホコ U を除去ずるスピー问ホ、 
遅くな0まず） 
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ECO 

N AN/ I 

(ランプ点口） 


エコナビ 



エコナビ運乾をする 


電気代を節約したいとを 

「エコナビ」ボタンを巧ずと、「エコナビ運転」び始まりまず。 

「エコナビ運尉とは、「パト□ール運転」と r 学習運転」を組み合わせて 
消費電力を抑える自動運転でず。風量は自動制御されまず。 （ P .17) 

当社独自の試験条件により評価 

試験条件：已畳の試験室で24時間、空気清を運転時。在室12時間、不在巳時間、おやすみ7時間とし、 
タバコを已本巧煙、在室12時間中ひとの動をを30回検巧した場合。 

《F-VXG80》 耐量ち動干ード' 1已 3.0Wh、 エコナビ運転74.已 Wh 
《F-VXG70》 風量自動モード1已6.已 Wh、 エコナビ運転70.已 Wh 
設置環境、使庙状況により効まは異なりまず。 

♦就寝時など、お部屋び暗くなると「おやずみ自動運転」機能により風量を 
少な< して運転しまず。 

♦人の動きびかないと、「ひとセンサー検知」機能により、「パト□ール運転」 
の風量を少なくして運転しまず。 

■解除したいとさ 

再度巧す（ランプ消灯） 

( 「空気清ミき」 r 加湿空気清ミき」設定時は、 r 風量」ボタンを巧ずことでを解除でさまず） 


チャイルド□ッ 



"C 

3 秒巧し） 


\チャイルド□ック 

(3 秒押し） 
(ランプ点好） 



おモ様の、いたずら操作を防止 
します 0 

設定後に \チバル^，クん ソ外のボタン 
を巧すと、「ピーピー」と警告音び 
鳴0、操作はでさません。 


■解除したいとさ 

再度、約3秒巧ず(ランプ消好） 


切タイマー 


4 

2 (時間） 


1^切タイ イー 

(ランプ点灯） 



2時間または4時間 
後に自動で運転び止 
ま々よつにしまず。 


巧ずたびに 
切り換わりまず。 


■解除したいとさ 

再度巧ず（ランプ消打） 


お願い 


I フ□ントパネル、ルーバーは手で動かさないでください。 
(角度や動く範囲び変わりまず） 

^動かした場合は、いったん運転を止めて<ださい。 
(再び運転を始めると、正常な状態に戻りまず） 


ルーパー 


フ□ン 
パネル 



使：3方 


VXG80 
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巧手人れずる巧兴?非耗サ -) 


• ちの洗剤などは使わない。 
♦化学ぞラ舌んは、その 
ま意書さに従って使ラ。 



r ぉ願ぃ） 

♦集じんフィルターを外したまま運転しない。 

(効果び得られなかったり、吸ったホコ U で故障する原因) 
• 脱臭フィルターを外したまま運転しない。 

(脱臭効果び得られない原因） 

♦お手入れの際、取り外した部品は放置しない。 

(放置部品につまずいたり、部品の破損の原因） 


お手入れの前に 

■必ず、電源プラグを巧いてください。 


本化•フロントパネル 

く約1か月に1回> 


よく絞った柔5かい巧でふく 

(取り付け方ゃ取り外しちは^ド.6) 

かたい巧でふいたり強くこずったりすると、 
表面び傷つ < 原因にな0まず。 

• 電源プラグは乾いた巧でふいてください。 




八ウスダストセンサー 

く約3か月に1回> 


乾いた綿棒で、 

レンズの巧れをふき取る 

♦レンズは定期的にふく。 

(湿気やタバコのヤニなどで巧れると、正常に 
運転でさない原因） 

①八ウスダストセン③乾いた綿棒で 
ヴーカバーを 外し、ふき取る。 




♦必ず電源プラグを抜いた状態で行ラ。 
♦レンズじ(外の箇所に綿棒を挿入しない。 
♦見にくいときは、ライトなどで照らず。 
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集じんフイ ルター 

く約2週間に1回> 


フィルター交換の目ま 


淵売品: P .1 日) 


^^— 

交換時期 

条件 

集じんフィルター 

10年に 

1回程度* 

1曰にタバコを日本吸ったとさ 
(日本電機工業会規格 JEM 1 467) 

脱臭フィルター 


《場所や使い方によって(タノ（コを多く吸ラご家庭など)フィルターの交換時期び極端に短くなることびありまず。 

効果びな<なってさたとさは交換して<ださい。 

参交換後は、使用開始曰をラベルに記入し、本体背面にはってください。 

♦フィルターは不燃物として捨ててください。 


長期間使わないときは 


①電源プラグを抜く。（停止時ち電力を消費ずるため） 

③タンクとトレーの水を捨て、ずべてのお手入れをずる。 

③ 内部をよく乾かず。（さびの発生による故障を防ぐ） 

•加湿フィルターセットは、十分に陰干しして乾かず。（カビの発生を防ぐ) 

④ ポ U 袋などをかぶせ、湿気のかない所に立てて保管ずる。 

(寝かせたり、逆さにして保管ずると、故障の原因） 


黒い面（おもて面）のホコリを 
掃除機で吸ラ 

(取り付け方や取り外し方は一 P . 己） 


ブラシ付きノズル 
または 

ずさ間用ノズル 


新聞紙などを敷< 


♦傷び付さやずいため、強<押し付けて吸わない。 
♦白い面(裏面)は、お手入れしない。 

♦水洗いはしない。 





脱臭フイ ルター 


お手入れは不要 

(取り付け方や取り外し方は^ド.日） 

脱臭フィルター周囲にホコ U び付着した場合は、 
掃除機で吸い取ってください。 

__ ノ 


お手入れ 


VXG80 
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がちスわ才义タンク•トレー•防ヵビユニット.、 
の于 yv イ19巧 V 加湿フィルタ-セット ) 


お手入れの前に 

■必ず、電源プラグを抜いてください。 


^ タンクく 毎曰> 

1 

水洗いする 

《夕气 

• しつこい巧れは 

ノ 

一 r 加湿機用洗剤または 

/ 

' 一 1 L / 

クエン酸の使い方」参照。 

-.-、'、 If 卜！ 

^ / ■ 

パ '' ^ J 



トレ—く約1か月に 


防カビユニットを外し、 

水洗いする 

♦細部の巧れは、綿棒や歯ブラシなどで落とず。 
参フ □ート(発泡スチ□ール）は、外さない。 

• しつこい巧れは 

一 r 加湿機用洗剤またはクエン酸の使い方」参照。 


防カビユニットく 約1か月に1回※1> 


加湿機用洗剤などで 
つけ置を洗いする 

• r 加湿機用洗剤またはク 
エン酸の使い方」参照。 

#ブラシでこすつたり、 
分解したりしない。 
•取り付けは、水平にな 
るよラに、トレーの凹 
部に入れる。 トレー 

■防カビ ユニッ トの働さ 

防カビ剤で、カビの発生を 
抑制します。 

試験依頼先： （ 財）曰本祐績検査協会 
試験方法：防カビ試験方法（八□一法）にて確認 
防カビの方ミ去：防カビユニットに接角虫 
対象：防カビユニットを配置したトレー内の水 
試験結果：抑制を確認日900日日日 4-1 



( お知らせ） 

• 防カビ ユニッ トから粉末び出ていることびあり 
まずび、ご使用上の問題はありません。 

• 防カビ剤は、使用ととちにルさくなりまずび、 
防カビ性能は問題ありません。 

• 防カビ剤特有のニオイびずることびありまずび 
無害でず。 


♦ちの洗剤などは使わない。 
♦加湿フィ j レターのみ酸素系 
漂白剤をお使いになれまず。 
♦化学ぞラ去んは、その 
注意書さに従って使ラ。 




るときはごま意ください。 参タンクを外して、 

トレーを引さ出ず。 


加湿機用洗剤またはクエン酸の使いち 


■加湿機巧洗剤 

2 L 当た0 

1目盛り- 

(約 20 mL ) * 


(別売品: P .1 日） 


、、、、、、、 


斌 


■クエン酸 

3 L 当た0 
2パックに Og ) 
または、大さじ 
ず0さ02杯 



水か、めるま湯（約40で LUT ) で、よく;’客かず 


♦濃度び高いと、破損の原因になりまず。 

• 台所用中性洗剤をお使いになれまずび、ニオイや 
巧れび落ちに < いことびあ0まず。 


くつけ置さ洗いのしかた> 

①加湿機用洗剤などををかしためるま湯に、部品を 
約30分間入れて放置ずる。 

③2〜3回新しい水でずずざ洗いをずる。 

♦クエン酸は、ずずざび不十分だとニオイや故障 
の原因にな0まず。 


•タンク -トレー 

•フィルター枠•フィルター巧さえ 

加湿機用洗剤などを 
溶かした水で洗ラ 

.防カビユニット 

つけ置さ洗いずる 

•加湿フィルター 

つけ置さ洗いの後 
巧し洗いずる 
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お願い 


I 加湿フィルターを外したまま運転しない。（加湿効果び得られない原因） 

I 防カビ ユニッ トを外したまま運転しない。（防カビ効果び得られない原因） 

I 排水はトレーを取り出してから行ない、本体から直勘ホ排水しない(シヨートによる火災や感電の原因） 




1 


加湿フイルターセツ 


く約1か月に1回^1> 

(1 曰8時間運転の場合） 


かす 


フイルターホ卒の己か巧のつめをかす。 

广 



フイ ルター 押さえ 


加湿フィルター 


フイルター枠 


フイ ルター 押さえ 


2 


ミ先ラ 

•加湿フィルターは 

水か、めるま湯で巧しミ先いする 

•ブラシなどでこすったり洗雇機で洗ったりしない。 
•乾燥機で乾かさない。（縮みの原因） 

参フィルター枠とフィルター巧さえは水洗いする 
• しつこいミちれやニオイび気になるとさは 

- r 加湿機用洗剤またはクェン酸の使い方」参照。 



3 


房す 


① フィルター枠に加湿フィルターを入れる。 

(加湿フィルターに裏表はありません） 

♦加湿フィルターは、フィルター枠からはみ出したり 
しわにならないよラにずる。（加湿量びかなくなる原因） 
⑨ フィルター押さえをフィルター枠に合わせ、巨か巧のつめを 
全てはめ込む。 （= 角の突起を=角の切り込みに合わせる） 


つめ（日か所) 
フイ ルター ネ卒 
フイ ルター 押さえ 

=角 



水質により巧れ具合び変わるため、 ] か月じ(内でち、ニオイびしたりタンクの水び減りにくい場合は、 
お手入れして < ださい。 


フィルター交換の目を 


^-^^- 

交換時期 

条件 

加湿フィルター 

約 ] 20か月に]回程度※2 

1曰8時間運転時 


《2水質により寿命び変わるため、次の場合は交換してください。 

•お手入れしてを、ニオイび取れない。 •タンクの水び減らない。 
♦交換後は、使用開始曰をラベルに記入し、本体背面にはってください。 
♦フィルターは不燃物として捨ててください。 

ただし、フィルター枠とフィルター巧さえは捨てないでください。 


側売品: P .19) 


•傷みびひどい。 


お手入れ 


VXG80 
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ちつと知りたいとを 


fnanoe (ナノイ ー )」について 


( _ 発生する環境条件 _ ) 

• rnanoe (ナノイー)」はお部屋の空気を利巧して発生させる 
ため、温度と湿度によっては発生しない場合びありまず。 

♦ 発生条件 

室内温度:約5で〜約35で（露点温度:約 2°CL ソ上） 
相対湿度:約30%〜約8已％ 


C 微量の オゾンび発生します ') 

参 rnanoe (ナノイー)」発生時は、微量の 
オゾンび発生していまずび、森林など、 
自然界にを在ずる程度の量なので、人体 
に影響はあ0ません。 


集じんフィルターの働き 


集じんフィルターに添着したバイオ除菌、スーパーアレルバスターの働さで、 

アレル物質(花粉•ダニの死がいやフン)、菌、カビ菌を抑制します。 

♦バイオ除菌：菌*、カビ菌※ 2 を抑制します。 ★フィルターで捕獲したものを抑制します（※り 

% ] 試験依頼先：（財）日本食品分析センター試験方法：標準寒天おおを巧いた寒天平板培養法により確認 

抑制の方法：バイオ除菌に接軸 対象：フィルターで捕集した菌 試験結果：日日％ m 上抑制第吕04□已129吕 -002 号 

試験は2種類のみの茜で実施 

ぷ2試験依頼先：（財）日本食品分析センター試験方法：防カビ試験方法（八□一法）にて確認 

抑制のち法：バイオ除苗に接軸 対蒙：フィルターで捕集したカビ菌 試験結果：八□一 試験による防カビ効果を確認第207060074 -002 号 

•スーパーアレルバスター：アレル物質（花粉•ダニの死がいやフン）を抑制します。 

試験機関：大阪市立工業研究所 試験方法：精製タニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法にぶり確認 

抑制の方法：スーパーアレルバスターに接觸対象：フィルターで捕集したアレル物質（ダニ-花粉）試験結果：日9%政上抑制大工研報第2127号 

•集じんフィルターは、「緑茶カテキン」 r バイオ除菌」「スーパーアレルバスター」特有のニオイびすることび 
あ0ますび無害です。 


ニオイセンサー-八ウスダストセンサーの働を 


空気の巧れをセンサーで感知し、ク U —ンサインで空気 
の巧れ具合をお知らせしまず。「おまかせ」運転、「気流 
自動」 r 風量自動」のとさは、巧れの種類に応じて最適な 
気流や風量にしまず。 

参暖房機び近くにある場合など室内の気流によって、 

センサーの働さび変化ずることびあ0まず。 


種類 

感知する 

感知することびある 

ニオイ 

センサー 

•タバコ-線香.調理- 
ぺットのニオイ 
•化粧品、アルコール、 
スプレー類など 

•湯気（水蒸気)、油煙 
• ドア開閉時の風や、 
急な温度変化など 

ノ、ウス 
ダスト 
センサー 

•八ウスダスト 
(ホコ U 、 ダこの死がい 
やフン、カビの胞子、花粉） 
•煙（タバコ、線香など） 

•油煙、霧状の水ミ商 


おやずみ自動運転について 


照度センサーでお部屋の日月るさを感知し、操作パネルのランプや前面サインの日月るさと風■を自動的に切り換えます 


(初めて使ラと舌は「おやすみ自動]」に設定されています) 

• 「おやずみ自動運転」のとさの前面サインの明るさは、 

変えることびできまず。 _ 

①運転を止め、I気流Iと Iカロ湿.空着I を同時に 
巧し続ける。（気流ランプび順次点な） 

③お巧みの設定になったら、ボタンから指を離ず。 

■ 気流自動一おやずみ自動] 

■ハウスダストーおやずみ自動なし 
■ ニオイ.口むり-おやずみ自動2 

• 風■は r 夕一肋「中」 r 静音」に設定しているときは、 

切り換わりません。 


おやずみ 
自動設定 

表お部 

お部屋の明るさ 

薄暗い 

暗い 

おやすみ自動 1 

操作パネル 

全点な 

半点な 

前面サイン 

半点な 

消な 

おやすみ自動 2 

操作パネル 

全点な 

半点な 

前面サイン 

半点な 

半点灯 

おやすみ自動なし 

操作パネル 

全点な 

全点な 

前面サイン 

全点な 

全点な 


16 




































気流の種類 


ミちれの種類や程度に応じ、ルーバーとフ□ントバネルび最適な位置に動いて運転します。 


気流自動 


ク—ュ户ル}未作時 ） 


空気のミちれの種類に応じて気流を使い分け、効率的に 
集じんしまず。 


■ 空気のミちれ状態とルーノ（一およびフ□ントノ f ネルの動を 


空気の巧れ状態 

クリーン 

サイン 

► 

► 

► 

► 

ルーパー 
の動 $ 

フ□ント 
バネルの動さ 

されいな状態 

青 

スイング 

閉じる 

ニオイまたは煙を感知 

赤 

上向さ 

前方に開< 

八ウスダストを感知 

赤 

前ち 

上方に開< 

ニオイまたは煙と 

A ウスダストを両方感知 

赤 

スイング 

上方に開< 


イラスト 

® 

(B) 

◎ 

◎ 






フロントパネル 


C ニオイ-けむり J 

空気中を漂ラ煙やニオイ 
を、フ□ントパネルの 
全面から効率的に吸い込 
みまず。 

喫煙時や調理時など、 

煙•ニオイを集中的に取 
り除さたいとさに。 
(イラスト⑤） 


© 



r ハウスダスト ) 

床上周辺にたまりやずい 
花粉などの八ウスダスト 
を、おをにフ□ントパネ 
ルの下側から効率的に吸 
い込みまず。 

花粉シーズンなど、八ウ 
スダストびとくに気にな 
るとさに。 

(イラスト©) 



♦風量「ターボ」運転時は、フ□ントパネルを開いた状態で運転しまず。 
♦運転開始の10分間はフ□ントパネルを開いた状態で運転しまず。 


エコナビ運転とは 


1時間ごとにお部屋の空気の巧れを見つけ出ず「パト□ール運転」と、毎曰のミちれ発生時間のパターンを学習して 
巧れに先回りずる r 学習運転」を組み合わせた自動運転でず。 

空気びされいな状態のとさの運転を自動休止ずることで、消費電力を抑えまず。また、先回り運転によりちれび 
広びる前に効率的に集じんずることで、運転時間を短くしまず。 


パト□ール運転 

空気がきれいになると運転は自動休止し、運お休止の 
状態び已〇分間続いたとき、10分間のパト□-ル運お 
風 量 伸」を開始しまず。 



♦運転休止中およびパト□ール運転中にちれを感知 
ずると、ミちれ度合いに応じた風量で運転を行いまず。 
参「おまかせ」「加湿空気清;'争」のときは、室内の空気びされ 
いなとさでち、室内の湿度に応じて運転しています。 


学習運転 

運お中に r 空気びちれる時間帯やちれの度合い」を 
記憶し、翌日には巧れ始めを記憶した時刻の已分前に 
予測運転を開始しまず。 

(記憶は毎日更新されまずび、電源プラグを抜くと 
それまでの記憶は取0消されまず） 
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よ < あるお巧い合わせ 


お問い合わせや、 

修理を依頼される前に、 
まずご確認ください 


Q 1 加湿中、風びつめたい？ 



H « 「おまかせ」または r 加湿空気清ミき」運転の 
とさ、水を含んだ加湿フィルターから湿 
気び出る際に、空気中の熱を奪ラため、 
室温よりない温度の風び出まず。 


Q 2 加湿中、湯気は出ないの？ 


B ♦水を沸とラさせる方式ではなく、水を含ん 
だ加湿フィルターに、風を当てて湿気を出 
す方式のため、湯気は出ません。 


Q 3 加湿量び少ない？ 



♦梅雨時の湿度び高いとさや寒い曰に、洗雇物 
び乾さにくいのと同じで、お部屋の温度や湿 
度によって、加湿量び変化します。暖かくて 
乾燥しているほラび加湿量は増えます。 


湿度サインび変わらない？ 


Igg が点むしたままのとホ ( F - VXG 80 の場合) 
猫び点口したままのとき （ F - VXG 7 0 の場合） 


♦設置場所により、湿度を正しく感知し 
ないことびあ0まず。 

設置場所を変える。 （ P . 已） 


(湿度サイン) 


(湿度サイン) 


Ba がなむしたままのとホ ( F - VXG 80 の場合) 
諮び点口したままのとき （ F - VXGW の場合） 


♦部屋び、適用床面積より広すざませんか？ 
^適用床面積を参考にずる。（裏表紙） 


r お知らせつ 

♦湿度サインは目まにしてください。 

♦ご家庭の湿度計の表示と、異なることびあります。 
♦湿度は、温度の変化に応じて値び変わります。 
• 空気の流れび良い所と悪い所では、湿度び 
異なることびありまず。 





吹出□か！5「ジー」と音びする？ 

♦「nanoe (ナノイー)」発生時は、わずかに音 
びします。使用環境や、運転モードにより、 
音び大さく感じたり、聞こえにくく感じたり 
することびありますび、異南ではありません。 


加湿フィルターび変色する？ 

• 水質などにより変色ずることびありまず 
び、性能上の問題はありません。 


窓や壁び結露する？ 

• お部屋び適度な湿度でち、温度び低い窓 
や壁などでは、結露ずることびありまず。 

八ウスダスト発見サインび点滅しない？ 
フ□ントパネルび開いたまま？ 
(センサー感度の変更） 

参センサーの感度びほい/高いと、起こりびちです。 
お好みのセンサー感度に変えられまず。 
(初めて使うときは「中」に設定されています） 
①運転を止め、 [ I コナビ」と[風量」を 
同時に巧し続ける。（風量ランプび順次点灯） 
③お好みの感度になったら、ボタンから指を離す。 

■夕ーボ—局.感度を局くしたいとき 

■中 -中:ほどよい感度にしたいとき 

■胃 g 胃 -低:感度を低くしたいとき 

(風量ランプ） 

前面サインを消したいとさ 

• 前面サインを消ずことびでさまず。 

.運転 中に （ 風 量 I と （ 加湿.空 清（を 

同時に約3秒巧ず。 

(前面サイン消な） 

-再度点なさせたいとさは、再度約3秒巧す。 
(前面サイン点な） 
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mnl ひとセンサーの検知を止めたい 
圃1 (センサー感度の変更） 



• ひとセンサーの感度を変えることびでをます。 
(初めて使ラとをは「標準」に設定されています） 

①運転を止め、 風量 I と I 気流 I を 

同時に巧し続ける。加湿•空清ランプび順な点な） 
感 お好みの感度になつたら、ボタンから指を離す。 

■がまかせ 一 標準:ほどよい感度にしたいとを 
■空気清;争一 切:検巧を停止したいとを 
■加湿空気清;き- 高:感度を高くしたいとを 

(加湿'空清ランプ） 


PI 11 ひとの動きびないのに、 

UII ひと検知ヴインび点なする。 


首おり機能付暖房機器をご使用のとき 
などは、温度の変化びあると、ひとの 
動さびなくてを検知ずる場合びありまず。 



ひと検知ヴインび点打しない？ 

♦電源を入れて2分間は、ひとセンサーは 
作動しません。 

• ひとセンサーの検知範囲外や、 

家具などの障害物びあると動さを検知 
でさません。 

• 人と周囲の温度差び少ないと、動さを 
検知しにくい場合びありまず。 

• ひとセンサーのレンズびミちれていませんか？ 
^綿棒で巧れを取り除いてください。 


ひとセンサー 
のレンズ 



別売品 


♦交換用 
集じん 
フイルター 



♦交換用 
，脱臭 

フィルター 






品 ま： F-ZXGP80 
希望ル売価格： 7,3巳0円 
(税抜7,000円） 


品番： F-ZXFD70 
希望ル売価格： 4,72巳円 
(税抜4,巳00円） 


参交換用 

加湿 フイルター 

フイルター巧や 
フイルター押さえ 
は付いていません 

品ま： FE-ZGV08 
希望ル売価格： 4,93巳円 
(税抜4,700円） 



(価格は、2011年9月現在) 
〔ヴービスパーツ ） お取り寄せになります。 


♦加湿機用洗剤 A 
(400 mL ) 


品番： FE-Z40HV 
希望ル売価格：日30円 
(税巧曰□□円） 


参ク エン 酸 （10 吕 X 己バック) 
S 醜どでを 
市販①クェン酸を 
おホめになれます 
品ま： FKA 2000005 
希望ル売価格： 210円 
(税巧2□□円） 


/ 

別売品は販売店でお買いホめいただけます。 


\ 

CLUB Panasonic 

パナソこックの家電製。□。直販ヴイト 

「パナセンス」でもお買いぷめいた - - - 

携帯電話からち 

m 

お買い巧め 


だけます。 

いただけます。 


http://club.panasomc.jp/mall/sense/ 

\ 


http://p-mp.ip/cpm 

j 
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故障かな！？ 

まず、次の確認をしてください。それでち直らないとさは、 
必ず、電源プラグを抜いて、販売店に修理をご依頼ください。 


こんなとさは 

ここを確かめてください 

①運転を続けても 
ク U —ンヴインび「ホ」 

♦ミ谷室などの湯気や、スプレーから出るガスの影響を受けた場合、 

ホ < 点打ずることびあ 0 まず。 

♦黄砂び飛散している場合。 

♦八ウスダストセンサーび巧れていませんか？ （ P .12) 

⑨自動運転び停止しない 

♦ r 空気清ミき•風量自動」のとさ 

^室内の空気びされいなとさでち、 r 静音」で運転していまず。 

• r おまかせ」「加湿空気清ミき•風量自動」のとき 

^室内の空気びされいなとさでち、室内の湿度に応じて運転していまず。 

③空気びミちれているのに 
ク U —ンヴインび「青」 

• 巧れを吸い込みにくい場所や、適用床面積より広い部屋に設置していま 
せんか？ （ P . 已、裏表紙） 

参八ウスダストセンサーび巧れていませんか？ （ P .12) 

④空気のミちれが取れにくい 

♦集じんフィルターび巧れていませんか？ （ P .13) 

^お手入れしてを変わらないとさは、新しいフィルターと交換ずる。 

⑥音びする 

♦加湿フィルターセツトび回転ずることにより、まれに水滴の落ちる音び 
することびありまずび、異常ではありません。 

♦タンクから水び流れ落ちるとさ、空気の抜ける r ポコポコ音」びずること 
びあ 0 まずび、異常ではありません。 

• 懼転切/入」や「気流」ボタンなどを巧した場合、フ□ントパみレかレーバー 
近傍より動作音び聞こえることびありまずび、異常ではありません。 

♦加湿フィルターセツトのフィルター枠の酣佩のつめびはまっていまず 
か？ （ P .1 已） 

⑥風の出び少ない 

♦集じんフィルターや加湿フィルターセツトび巧れていませんか？ 

( P '13~ 1已） 

-お手入れしてち変わらないとさは、新しいフィルターと交換ずる。 

⑦ニオイが気になる 

• 本体やフ□ントノ（ネル、フィルターび巧れていませんか？ 

一お手入れしてち変わらないとさは、新しいフィルターと交換する。 （ P . 1 3) 
(タバコの有害物質である一酸化炭素は除去でさません） 

♦タンクやトレー、加湿フィルターび巧れていませんか？ （ P .14 〜1已） 
♦タンクの水は、毎日新しい水道水に入れ換えていまずか？ （ P . 已） 

♦空気清ミき運転時はタンク•トレーの水を捨ててください。 

• ニオイの強い部屋で使巧していませんでしたか？ 

タバコや焼肉など、強いニオイびあるとさにお使いになると、短い期間 
でフィルターの交換び必要になる場合びありまず。 
^このよラな使い方をされるとさは、お部屋の換気と併用ずることをお 
ずずめします。 

⑧タンクの水び減らない 
運転ランプび点打して 
いるのに、加湿しない 

参加湿フィルターセツトび巧れていませんか？ （ P .1 已） 

♦湿度サインび r 70% LU 上」になっていませんか？ 

- r おまかせ」運転など r 風量自動」のとさは、快適な湿度を保つため、 
「70%政上」では加湿を停止しまず。 

(き内の空気びきれいなときは、ルーバーを閉じて待機状態となりまず） 
♦トレーは、奥まで確実に取り付けていまずか？ 

♦加湿フィルターは、正しく取り付けられていまずか？ （ P .1 已） 

^はみ出して取り付けていると、音びした 0、 加湿していないことびあ 
りまず。 

参防カビユニツトは正しく取り付けられていまずか？ （ P .14) 












こんなとさは 

ここを確かめてください 

⑨湿度が上がらない 

参部屋び、適用床面積より広ずざませんか？（裏表紙） 

• 換気をしていたり、床びじゅラたん敷さではありませんか？ 

^じゅラたん敷さの場合や、換気状態•床や壁の材質によっては、湿度 
び上び0にくいことびありまず。 

⑩ト レーの 内側び 
結露する 

• 運転停止直後や部屋び寒いとさは、結露ずることびありまずび、 
故障ではありません。 

⑩給水ランプび点滅 
または点灯する 

給水点検 

参タンクに、水び入っていまずか？ （ P .7) 

点滅: 加湿空気清ミきモード時の水切れ(運転を停止しまず） 

点灯:おまかせモード時の水切れ(空気清ミき運転になりまず） 
^加湿を続けたいとさは、タンクに水を入れ ( P .7)、 

「運転切/入」を2回巧ずと運転び再開しまず。 

⑩タンクに水び入って 
いるのに給水ランプび 
点滅または点なする 

♦トレーは、奥まで確実に取り付けていまずか？ 

♦本体び、傾いていませんか？ 

-••水平で安定した、台や床の上に設置ずる。 

• 給水ランプび点滅または点な中にタンクに水を入れたとさは 

「運転切/入」を2回巧ずと給水ランプび消好し、運転び再開しまず。 

⑩点検ランプび点なする 
給水点 L 

♦本体び、転倒していませんか？ 

^①電源プラグを抜く。 

③本体を起こず。（こぼれた水はふき取る） 

③ 半曰 L ソ上使わず、置いておく。 

(内部に水び入った場合、完全に乾かずため） 

④ 再度、電源プラグを差し込み、運転ずる。 

♦本体をゆすった0、傾けたり、衝撃を加えたことはあ0ませんか？ 

- 電源プラグを抜さ、差し直ず。 

♦本体の上に、磁石や金属物を載せたことびあ0ませんか？ 
^電源プラグを抜さ、差し直ず。 

海)運転中に前面サインび 
消える 

♦おやずみ自動運転によ0、お部屋の明るさを感知し、前面サインの 
明るさを自動的に切り換えまず。 （ P .16) 


巧のとさは、すぐに販売店へ。 


⑥点検ランプび点なし、 
風量ランプび 
全点滅する 


♦本体び故障していまず。 

-電源プラグを抜いて、販売店に修理をご依頼ください。 



VXG80 
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巧証とア フターヴー ビスお 


使い方-お手入れ-修理などは 

■まず、お買い上げ先へご相談ください。 


r お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 



電話 （ 

) 

— 

お買い上げ日 


年月日 


修理を依頼されるとをは 

「よくあるお問い合わせ」 r 故障かな!？」 (18-21 
ページ）でご確認のあと、直らないときは、まず電 
源プラグを抜いて、お買い上げ曰と下の内容をご連 
絡ください。 


参製品名 

加湿空気清浄機 

参品番 

F - VXG 70 / F - VXG 80 

参故障の状況 

できるだけ具体が]に 


♦保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 

保証期間：お買い上げ曰から本体]年間 

(ただし、集じんフイルター、脱臭フイルター、加湿フイルターはミ肖耗品ですので、保証期間内でち「有料」とさせていたださます) 


♦保証期間終了後は、彭断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。 


※修理料金は次の内容で構成されていまず。 

I 技術料 I 誇断-修理-調壁-点検などの費用 

I 部品代 I 部品および補助材料代 
邮長料 I 技術者を派遣ずる費用 


※補修用性能部品の保有期間 r 己年1 

当社は、この加湿空気清ミき機の補修用性能部品（製 
品の機能を維持ずるための部品）を、製造巧ち切り 
後日年保有していまず。 


■転居や贈答品などでお困りの場合は、 巧の窓□にご相談ください。 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線のミ昆雑時に数分で切れる場合びありまず。 


♦使い方-お手入れなどのご相談は 

♦修理に関ずるご相談は . 


パナソニックお客様ご相談センター 


36己曰 

受付目時〜20時 


電話 


フリー 
ダィャル 


函。 


0120 - 878-365 

※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


■ S3： フリー 
己白ダイヤル 


函. 

■..け •じ ■ 


0120 - 878-554 

※廣帯電話 ■ PHS か S 百ご利用になれまず。 


•上記電話を号びご利用いただけない場合は、 
各地域の「修理ご相談窓 nj におかけください。 


に相談窓□におけるお客様の個人情强のお取 D 扱いについて】 

ノ（ナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用さ 
せていたださ、ご相談内容は録音させていたださまず。また、折り返し電話をさせていただくとさのために 
発信番号を通知いただいておりまず。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託ずる場合や正当な 
理由びある場合を除さ、第=ちに開お•提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いた 
ださました窓口にご連絡ください。 
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■き地域の修理ご相談窓 □ ※電話番号を よく お確かめの 上、 おかけください。 
•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させてし、ただく場合びござしなす。 



札 

幌 

巧 

(011)894-1251 

札幌市厚別区厚別南 2 T 目1 7-7 

北海道地区 

旭 

川 

巧 

(0166)22-3011 

旭川市2条通1目了目 1 166 

±±± 

巧 

広 

巧 

(0155)33-8477 

帯広市西20条北 2 T 目 23-3 


函 

館 

巧 

(0138)48-6631 

函館市西枯梗已89番地 24] (函館流通卸センター内） 


青 

森 

巧 

(017)775-0326 

青森市大字お困字豊田364 


が 

田 

巧 

(018)868-7008 

狱田市外旭川字ル谷地3-] 

東北地区 

岩 

手 

巧 

(019)645-6130 

盛岡市励 II 己 T 目]-43 

宮 

城 

巧 

(022)387-1117 

仙台市宮城野区扇町 7-4-1 8 


山 

お 

巧 

(023)641-8100 

山お市平清水1了目 1-7 已 


福 

島 

巧 

(024)991-9308 

君则市亀田] T 目己 1-1 己 


お 

木 

巧 

(028)689-2555 

宇都宮市上戸繫 3 T 目 3-1 9 


群 

馬 

巧 

(027)254-2075 

前橋市箱田に32己-] 


誤 

城 

巧 

(029)864-8756 

つくば市筑穂 3 T 目]己-3 


埼 

玉 

巧 

(048)728-8960 

桶川市ホ堀 2 T 目 4-2 

首都圍地区 

千 

葉 

巧 

(043)208-6034 

千葉市中央区末広己 T 目9-己 


ま 

京 

巧 

(03)5477-9700 

東京都世田谷区宮坂 2 T 目2目-17 


山 

梨 

巧 

(055)222-5822 

甲府市宝 1 T 目 4-1 3 


巧奈川 

巧 

(04 己) 847-9720 

横お市港南区曰野已 T 目 3-1 目 


新 

漏 

巧 

(025)286-0180 

新潟市東区東明 1 T 目 8- 14 


石 

川 

巧 

(076)280-6608 

金ミ尺市玉鲜 2 T 目26目番地 


lAi 

呈 

山 

巧 

(076)424-2549 

冨山市根塚町1了目 1-4 


福 

井 

巧 

(0776)21-0622 

福井市問屋町2了目] 4 

中部地区 

長 

野 

巧 

(0263)86-9209 

ネ公本市寿北 7 T 目3-]] 

静 

岡 

巧 

(054)287-9000 

静岡市駿河区高松 2 T 目 24-24 


愛 

知 

巧 

(052)819-0225 

名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 


岐 

阜 

巧 

(058)278-6720 

岐阜市中 II 4 T 目 4 S 



重 

H 

(059)2 己 4-5520 

津市义居野村町字山巧421 


滋 

カロ 

巧 

(077)582 -已 021 

巧山市水保町]1目6番地の] 


京 

都 

巧 

(075)646-2123 

京都市南区上鳥羽中河原3番地 

近畿地区 

大 

阪 

巧 

(06)7730-8888 

大阪市城東区関目 2 T 目]曰-己 

奈 

良 

巧 

(0743)59-2770 

大和郡山市筒井町800番地 


和歌山 

巧 

(073)475-2984 

和歌山市中島4日9-] 


ち 

庫 

巧 

(078)796-3140 

神戸市須磨区弥栄台3了目1 3-4 


鳥 

取 

巧 

(0857)26-9695 

鳥取市安長29己-] 


米 

子 

巧 

(0859)34-2129 

米テ市米原4下目 2-33 


松 

江 

巧 

(08 己 2)23- 1128 

松江市平成化182番地14 

中国地区 

出 

雲 

巧 

(0853)21-3133 

出雲市；度橋町416 

お 

田 

巧 

(0855)22-6629 

ミ兵田市下府町3吕 7-93 


岡 

山 

巧 

(086)242-6236 

岡山市化区野田 3 T 目20番8号 


広 

島 

S 

(082)295-5011 

広島市西区南観音1了目] 3-已 


山 

□ 

巧 

(083)973-2720 

山□市ル郡下郷220 -] 


香 

川 

巧 

(087)874-3110 

高松市国分寺町国分3已目番地3 

四国地区 

徳 

島 

巧 

(088)624-0253 

徳島市ミ中お 2 T 目36 

局 

知 

巧 

(088)834-3142 

高知市仲田町 2-1 目 


愛 

媛 

巧 

(089)905-7544 

愛媛県伊予郡お部町ノ僱7已 - 1 


福 

岡 

巧 

(092)593-8002 

春曰市春曰公園 3 T 目48 


佐 

カロ 

巧 

(0952)26-9151 

佐賀市銅島町大字 y V 戸字上深町3044 


長 

崎 

巧 

(095)830-1 6 己 8 

長崎市東町19 19-1 

九州地区 

大 

分 

巧 

(097)5 己 6-38 15 

大分市欧原 4 T 目 8-3 己 

宮 

崎 

巧 

(098 已 )63-1 213 

宮崎市本郷北方字草葉20日 9-2 


熊 

本 

巧 

(096)367-6067 

熊本市健軍本町 12-3 


鹿 ノレ 島 7 

巧 

(099)250-5657 

鹿児島市与;欠郎 1 T 目日-33 


大 

島 

巧 

(0997)53-5101 

奄美市名瀬朝仁町] 1-2 

沖縄地区 

沖 

縄 

巧 

(098)877-1207 

浦添市城間 4 T 目 23-1 1 


所在地、電話番号は変更になることがありまずので、あらかじめご了承ください。 

最新の r 各地域の修理ご相談窓 HU はホームぺージをご活用ください。 http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.html 0511 
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仕様 


品番 

F-VXG80 

F-VXG70 

電源 

交流] 00 V 己日/ 60 Hz 

運聞モード 

空気清浄 

加湿空気清浄 

空気清浄 

加湿空気清浄 


ターボ 

中 

静音 

ターボ 

中 

静音 

ターボ 

中 

静音 

ターボ 

中 

静音 

消費電力 （ W ) X 1 

74 

11 

5.5 

71 

15 

9 

66 

11 

6 

65 

15 

9 

運お音 (dB) 

已 4 

34 

18 

已 4 

37 

23 

已 4 

33 

18 

已 3 

36 

23 

加湿 量 （mL/h)% 2 

—X 3 

—X 3 

_ 3 

800 

410 

230 

—※己 

—《3 

—X 3 

700 

380 

220 

風 量 (mVmin) 

7.7 

3.1 

1.1 

7.4 

3.4 

1.8 

6.7 

2.7 

1.1 

6.5 

3.1 

1.6 

適用巧面積& 4 

一般家庭日 9 m2(36 置）まで 

木造和室 22m 2 (13, 日畳）まで 
プレ;け鹤 37 m3 但 2 畳）まで 

一般家庭日] m2(31 畳）まで 

木造和室 2 日 m 2 (に置）まで 
プレ A プ洋室 32m 2 (l 目畳）まで 

タンク 容量 

約 3.4 L 

約 2.9 L 

コードの長さ 

1.8 m 

製品寸ミ去 

幅 388 mm X 奥行き 265 mm (+ 脚部： 1 己 mm) x 高さ目 20 mm 

幅 388 mm X 奥行き S4 己 mm 什脚部：]己 mm) x 高さ 620 mm 

製品 質量 

10.3 kg 

9.5 kg 


《1運転が「切」のとさの消費電力は、 F-VXG80 (約日. 8W)、F-VX 白70 (約0.已 W) です。（電源プラグを差し込んでいるが態） 

《2室内温度2日で、湿度30%の環境における加湿量でず。室内の温度や湿度によって、加湿量は変わりまず。 （P.18) 

《3タンクに水び入っている場合は、少量加湿し、タンクの水は減ります。加湿することび気になる場合は、タンク•トレーの水を捨ててください。 
※斗適用床面積は「ターボ」運転時の面積でず。空気清浄運転時は「曰本電機工業会規格 （JEM1467) 」、加湿空気清浄運転時は 
「日本電機工業会規格 （JEM 142日）」に基づくものです。 

♦この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる列国では、使用でさません。また、アフターサービスもでさません。 


•使い方-お手入れなどのご相談は… 


♦修理に関ずるご相談は… 


パナソニック総合お客様ヴポートサイト 


http :// panasonic . co . jp / cs / 


パナソニックお客様ご相談センター受付〜 B の時 

電話茹ル函,01 20-878-365 

rasaaBa ※携帯電話. PHS からもご利用になれます。 


音亩ガイダンスを短くずるには、案内び聞こえた5電話機ボタンの 

「87」と「390が」 を巧してください。 

(を号を押してを案巧び続く場合は、「兴」ポタンを押してか6操作してください。） 


■上記ま号び ご 利用いただけなし、場合 HFAX フリーダイヤル 

06-6907-1187 函01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open :9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 

※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


_パナソニック修理ヴービスサイト_ 

http :// club . panasonic . jp / repair / 

インターネットでのご巧頼6可能でず。 


パナソニック 


電話茹ル函。 


修理ご相談窓 □ 

0120 -878-554 

※携帯電話' PHS か S 它ご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
备化域の「修理ご相談窓口」におかけください。 


ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びありまず。 
本書の「保証とアフターサービス」をご覧< ださい。 


愛情点検1 

長年ご使用の加湿空気清浄機の点検を， 

の 

こんな 
症状は 
ち 0 ま 
せんか 

♦水もれする。 

♦電源コードを動かすと、途中で止まる。 

♦運転中、異常に大きし宿びしたり、激しく振動する。 
♦本体び異甫に熱かったり、こげくさいニオイびずる。 
• その他の異常や故障びある。 

► 

ご使用 
中止 

事故防止のため、 

運転を停止し、 
コンセントか 6 電源 
プラグを巧いて、 

必ず販売店に点検を 
ご依頼ください。 



パナソニック株式会社 

パナソニックエコシステムズ株式会社 

干 486-8522 愛知県春曰井市鷹来田了字下仲田401711 

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2011 
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